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vorgenommen werden. Jedenfalls ist die bei irgendeiner Konfigurations-
anderung von den ponderomotorisclien Kraften geleistete Arbeit nicht
gleich dT, falls man das System sich selbst iiberliifit und falls sich darm
die Stromstarken durch die Konfigurationsanderung ebenfallg verandern
sollten. Wir werden unten sehen, dafi dieses letztere Verhalten in der
Tat eintritt.

24, Die magnetische Energie einer Induktionsrohre.

Die gleichen Betrachtungen, die wir ftlr das elektrostatische (I 43 i
S. 110) und fiir das magnetostatische (II, 20, S. 184) Feld durchgefiilirt haben
lassen sich auch auf das magnetisclie Felcl elektrischer Strome anwenden
Denn aucb dieses Feld konnen wir tins einerseits in lauter Induktions-
rohren zerlegt denken; andererseits konnen wir die Energie als in den
einzelnen Raumteilen des Feldes lokalisiert ansehen. Dalier konnen wir
auch Her die Frage nach dem Energieinhalt einer einzelnen Induktions-
rohre aufwerfen.

Ist der Querschnitt einer Induktionsrolire an irgendeiner Stelle
gleich dq, ihr Langenelement gleich ell, so wird nach (77) die magne-
tische Energie der Rohre:

Es ist^aber Sdq gleich der Anzahl Nx der in der llo'hre enthaltenen
magnetischen Induktionslinien. Diese Zahl ist eine vor das Integral zu
setzende Konstante; also ist

T,

_ Nun sind die Kraftlinien des magnetischen Feldes elektrischer Strome
immer m sich geschlossene Linien, die Induktionsrdhren in sich ge-
schlossene Rohren; das Integral /<0dl, erstreckt tiber die ganze in sich
zurucklaufende Rohre, stellt die magnetomotorische Kraft A des von der
Rohre umschlungenen Wirbelraumes dar und diese ist nach (3), S. 228
gleich 47ii, falls i die im Wirbelraum fliefiende Stromstarke bedeutei
Also ist die magnetische Energie der Induktionsrohre :

AIL
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Die Summe der Energien aller InduktionsrShren, welche denselben Strom-
raum i umschlingen, ist alsonderungen konstant zu erhalten, oder ob sie dieses von selbst
